m 

invent 



informations sur la securite 
et les reglementations 

station de travail hp xw4000 
station de travail hp xw6000 

Reference : 301200-051 



Octobre 2002 



Ce manuel fournit des informations sur la conformite des produits 
indiques ci-dessus aux normes de securite et aux reglementations 
internationales, des Etats-Unis et du Canada. 



© 2002 Hewlett-Packard Company 



Microsoft, MS-DOS, Windows et Windows NT sont des marques de 
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

Tous les autres noms de produits mentionnes dans le present document sont des 
marques appartenant a leurs detenteurs respectifs. 

Hewlett-Packard Company ne pourra etre tenue responsable des omissions ou des 
erreurs de nature redactionnelle ou technique pouvant subsister dans ce document, 
ni de dommages directs ou indirects causes par la fourniture, le fonctionnement 
ou l'utilisation de ce materiel. Les informations de ce documents sont fournies 
"en l'etat", sans garantie d'aucune sorte, y compris une quelconque garantie 
implicite de capacite marchande et d' aptitude a remplir un but particulier ; elles 
peuvent egalement faire l'objet de modifications sans preavis. Les garanties 
applicables aux produits HP sont enoncees dans les certificats de garantie limitee 
accompagnant ces produits. Aucun element de ce document ne peut etre considere 
comme une garantie supplemental. 

Ce document contient des informations protegees par des droits d'auteur. Aucune 
partie de ce document ne peut etre photocopiee, reproduite ou traduite dans une 
autre langue sans 1' accord ecrit au prealable de Hewlett-Packard Company. 

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur 
a des risques potentiellement tres graves. 



ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques pour 
le materiel et les informations qu'il contient. 
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Declarations de conformite 



Numeros d'identification de I'agence 
de reglementation 

A des fins d' homologation et d'identification, votre produit s'est 
vu attribuer un numero de serie HP. Ce numero de serie se trouve 
sur l'etiquette signaletique du produit, avec toutes les marques 
et informations d' approbation necessaires. Pour toute demande 
d' informations concernant la conformite d'un produit, indiquez 
toujours son numero de serie. Vous ne devez pas le confondre 
avec le nom commercial ou le numero de modele du produit. 



Reglementation FCC 

Cet equipement a ete teste et juge conforme aux normes de la classe B 
concernant les equipements numeriques, selon 1' article 15 de la 
reglementation FCC. Ces limites sont destinees a assurer une protection 
raisonnable contre les interferences nuisibles lorsque le materiel est 
utilise dans une zone residentielle. Ce materiel genere, utilise et peut 
emettre de l'energie haute frequence ; il peut done provoquer des 
interferences dans les communications radio s'il n'est pas installe et 
utilise conformement au manuel d' utilisation. Cependant, tout risque 
d' interferences ne peut etre totalement exclu dans une installation donnee. 
Lorsqu'il constate des interferences lors de la reception d' emissions 
de radio ou de television (il suffit pour le verifier d'allumer puis d'eteindre 
l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures suivantes pour 
les eliminer : 

■ Reorienter ou deplacer 1' antenne receptrice. 

■ Accroitre la distance entre le materiel et le recepteur. 
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■ Brancher le materiel informatique sur un circuit autre que 
celui sur lequel est branche le recepteur. 

■ Consulter le revendeur ou un technicien de radio/television 
experimente. 



Toute modification non approuvee expressement par Hewlett-Packard 
Company est de nature a interdire 1' usage du materiel. 



Ce materiel est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interferences nuisibles. 

2. Ce materiel doit accepter toute reception d'interference, y compris 
les interferences pouvant generer un fonctionnement indesirable. 



Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions d'entree 
de 1' appareil doivent etre etablies avec des cables blindes et des 
enveloppes RFI/EMI metalliques. 



Modifications 



Conformite de 



la souris 



Cables 
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Declaration de conformite des produits portant 
le logo FCC (Etats-Unis uniquement) 



Ce materiel est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interferences nuisibles. 

2. Ce materiel doit accepter toute reception d' interference, y compris 
les interferences pouvant generer un fonctionnement indesirable. 

En cas de question relative a votre produit, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

ou composez le 1-800-652-6672. 

En cas de question relative a la declaration FCC, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

ou composez le (281) 514-3333. 

Pour identifier ce produit, reportez-vous au numero de piece, de serie, 
ou de modele indique sur le produit. 



Canadian Notice 



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 



Avis Canadien 



Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Normes europeennes 

C€ 

Les produits portant la marque CE sont conformes a la Directive EMC 
(89/336/EEC) et a la Directive relative a la basse tension (73/23/EEC) 
promulguees par la Commission Europeenne. Si le produit est dote 
de fonctions de telecommunication, il est egalement conforme a la 
Directive RTTE ( 1 999/5/EC) . 

Le respect de ces directives implique la conformite aux normes 
europeennes suivantes (les normes internationales correspondantes 
sont indiquees entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Immunite 
electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Limites pour les emissions de 
courant harmonique 

■ EN6 1000-3-3 (IEC61000-3-3) - Limitation des fluctuations de 
tension et du flicker 

■ EN 60950 (IEC 60950) - Securite du produit 

Declaration de conformite pour le Japon 

rrogett, \m^mmm^mmmm&jLMM\m^ (vccd 
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Conformite Energy Star 

Les stations de travail HP portant le logo Energy Star sont compatibles 
avec le programme Energy Star Computers de l'agence pour la protection 
de l'environnement americaine (EPA). Le logo EPA Energy Star 
n'implique aucune approbation de l'organisation EPA. En tant 
que partenaire Energy Star, Hewlett-Packard Company a identifie 
les produits respectant les reglementations Energy Star portant sur 
le rendement electrique en leur apposant le logo Energy Star. 

Ce programme a ete mis en place dans le but d'encourager les 
economies d'energie et de reduire la pollution atmospherique grace 
a l'emploi d'equipements plus economes en energie, que ce soit dans 
un environnement domestique ou professionnel, ou au sein d' unites 
de production. Les produits HP repondent a cette directive en reduisant 
leur consommation d'electricite lorsqu'ils ne sont pas utilises. Les 
instructions concernant les fonctions d'economie d'energie de votre 
ordinateur se trouvent au chapitre traitant de la gestion de 1' energie dans 
le Manuel de supervision des ordinateurs de bureau. 

La fonction d'economie d'energie de votre ordinateur est compatible 
avec tout systeme d' exploitation de reseau ou environnement qui 
prend en charge le standard APMI 2.0. Cela signifie que les utilisateurs 
des tels environnements ne seront pas deconnectes du reseau pendant 
le fonctionnement a consommation reduite. 

La fonction de gestion de 1' alimentation prend en charge les fonctions 
d'economie d'energie du moniteur en interface avec un moniteur 
externe compatible Energy Star. La fonction de gestion de 1' alimentation 
permet a un moniteur externe de se mettre en mode d'economie d'energie 
lorsque le delai d'attente correspondant a ete atteint. Afm de beneficier 
de cette economie d'energie, la fonction de gestion de 1' alimentation 
du moniteur a ete predefmie pour une mise en veille du moniteur apres 
15 minutes d'inactivite du systeme. Pour savoir comment desactiver 
cette fonction ou modifier son parametrage, reportez-vous au chapitre 
traitant de la gestion de 1' alimentation dans le Manuel de supervision 
des ordinateurs de bureau. 



A ATTENTION : I'utilisation de la fonction d'economie d'energie avec des 
moniteurs non Energy Star peut provoquer des distorsions video chaque 
fois que le delai de mise en veille est ecoule. 
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Avis allemand sur I'ergonomie 

Les stations de travail HPassociees aux claviers et moniteurs de 
marque HP portant la marque d' approbation "GS", respectent les 
exigences du reglement ZH 1/618 (normes de securite allemandes 
sur les Terminaux des entreprises du secteur tertiaire). Les manuels 
d' installation livres avec le moniteur fournissent des informations 
sur la configuration. 

Securite des dispositifs Laser 

Tous les systemes HP equipes d'un laser sont conformes aux normes de 
securite, notamment a la norme IEC 825 (International Electrotechnical 
Commission). Concernant le laser lui-meme, celui-ci est conforme aux 
normes de performance des lasers de classe 1 definies par differents 
organismes nationaux. L'appareil n'emet pas de rayonnement dangereux 
et le faisceau laser est entierement confine dans tous les modes de 
fonctionnement et de maintenance. 

AAVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'exposition a des radiations 
dangereuses : 

■ Ne tentez pas d'ouvrir le boTtier de l'appareil. E I le ne contient aucun 
composant pouvant etre entretenu par I'utilisateur. 

■ N'effectuez pas de commandes, de reglages ou d'operations sur 
l'appareil laser, autres que ceux indiques dans le present manuel. 

■ L'appareil ne doit etre repare que par des mainteneurs agrees HP. 



Reglementation CDRH 

Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) des autorites 
sanitaires americaines (U.S. Food and Drug Administration) a instaure, 
le 2 aotit 1976, une reglementation visant les dispositifs laser. Cette 
reglementation s' applique aux dispositifs laser fabriques a partir du 
ler aotit 1976. Le respect de cette reglementation est obligatoire pour 
les produits commercialises aux Etats-Unis. 
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Conformite aux reglementations internationales 

Tous les systemes HP equipes de lecteurs de CD-ROM sont conformes 
aux normes de securite applicables, y compris IEC 825. 

Etiquette de classification du produit laser 

L' etiquette suivante ou son equivalent est appose(e) sur une face 
exterieure des produits laser HP : 




Cette etiquette indique que le 
produit a ete classe appareil 
laser de Categorie 1 . Cette 
etiquette apparait sur I 'appareil 
laser installe dans votre produit. 



1 1 


I I 


1 1 


1 


I I 


I I 



Si vous avez un lecteur LS-1 20 
ou LS-260, cette etiquette est 
apposee a cote de I'etiquette 
de classification laser de votre 
systeme. 



Informations techniques sur le dispositif laser 



Type de laser : 
Longueur d'onde : 
Angle de divergence 

Puissance de sortie : 
Polarisation : 



Semi-conducteur GaAIAs 

780 +/- 35 nm 

53,5 degres +/- 0,5 degres 

Moins de 0,2 mW ou 10,869 W-nT 2 sr" 1 
Circulaire 0,25 



Ouverture numerique : 0,45 pouces +/- 0,04 pouces 
(11,4 mm +/- 1 mm) 
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Avis sur le remplacement des piles 

AAVERTISSEMENT : votre ordinateur est equipe d'une pile ou d'un module 
de pile interne alcalin, au dioxyde de manganese/lithium ou au pentoxyde de 
vanadium. II y a danger d'incendie et de brulures si le module de pile n'est pas 
manipule correctement. Pour reduire les risques de blessure : 

■ N'essayez pas de recharger la pile. 

■ Evitez de la soumettre d des temperatures superieures d 60° C. 

■ N'essayez pas de demonter, d'ecraser ou de perforer la pile, ni 
de court-circuiter ses contacts externes. Ne la jetez pas au feu ni 
dans I'eau. 

■ Ne remplacez la pile qu'avec une pile de rechange HP adaptee 
d ce type de produit. 



Les piles, modules de pile et accumulateurs ne doivent pas etre jetes 
avec les ordures menageres. Afin qu'ils puissent etre recycles ou 
traites correctement, contactez les services publics de collecte des 
dechets ou retournez-les a HP, a un partenaire agree HP ou a ses agents. 
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Cordons d'alimentation 



L' alimentation de votre ordinateur est dotee d'un selecteur automatique 
de tension (ALS pour Automatic Line Switching). Ce systeme permet 
a 1' ordinateur de fonctionner a des tensions d' entree de 100 a 200 V 
ou de 200 a 400 V. 

Le kit du cordon d'alimentation (cordon flexible ou prise murale) 
fourni avec ce produit satisfait aux normes d'utilisation dans le pays 
ou vous l'avez achete. 

Si vous avez besoin d'un cordon d'alimentation pour un pays autre 
que celui dans lequel vous avez achete votre equipement, achetez un 
cordon d'alimentation homologue dans ce pays. 

Le cordon d'alimentation doit etre teste et autorise pour le produit et 
pour la tension et le type de courant inscrits sur 1' etiquette des valeurs 
nominales electriques du produit. La tension et le courant nominal du 
cordon doivent etre superieurs a la tension et au courant nominal inscrits 
sur le produit. De plus, la section minimale des conducteurs doit etre 
de 0,75 mm 2 ou 18AWG et la longueur du cordon comprise entre 1,8 m 
et 3,6 m. Si vous avez des questions sur le type de cordon d'alimentation 
a utiliser, veuillez contacter votre fournisseur agree HP. 

Un cordon d' alimentation doit etre branche a un endroit degage ou 
il ne risque pas d'etre pietine ou coince par des objets. Accordez une 
attention particuliere a la fiche, a la prise murale et a 1' endroit ou le 
cordon sort du boitier de l'appareil. 
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